Artikel [Beschreibung ZEG Art.Nr. 


 ____1mme[Pulsar 275" 2 — — 21-G. | 2018 
freu — oam feon | 
[Federgabel |SUNTOUR M-3030 P sw-gl. 75mm [nichtifb. | 
Steuersatz |CH-281TCBW sw |060-87800 | 
Spacer [schwarz [06188205 | 
Vorbau Alt. |AS-601, 25.4mm, 15°, sw-matt, Styx 70mm | | 
Vorbau Alt. [AS-601, 25.4mm, 15°, sw-matt 90mm 
Vorbau Alt. |AS-601, 25.4mm, 15°, sw-matt 110mm 
Lenker Alternative [HB-RB11-ENM 680/20/25,4mm 9° Styx sw. | | 
Sattelstütze Alternative |31,6mm x 350mm , sw-matt  |061-31935 | 
Satte [Justek 2060HRN sw, Styx Design [nichtifb. | 
Bremen |V-Brakes Tektrosw110mm J | 
[Bremshebel Paar |Shimano ST-EF41-3/7 sw [nichtifb. | 
Felge 2 [DBM-1sw,36L,geschliffen,ohne Dekor |060-34069 | 
Speichen msi _  _ ____ foon:ooooo | 
Kenda K-1168 57-584 (27x2.25) sw nicht iv. | 
Reifen VR/HR Alternative [SW Rapid Rob 57-584 sw/sw ——[010-11339 | 
Schlauch O Aay o (ooo 
KRG [Suntour XCC-T102PBG 42/34/24Z sw 170mm _ |060-85495 | 
Umwerter ___ [SMIMANOFDTVSOOn O fnieme. 7 
Shifter Paarw. _|Shimano ST-EF41-3/7 sw [nichtifb. | 


Stand 1/2018; nachfolgend Änderungen möglich 


